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ご愛巧の皆様へ 

このたびは、ガスフアンヒーターをお買い上げいた 

だきまして、ありがとラございます。 

•ご使用じなる前じこの取扱説巧重をお読みいただ 
きををじ正しくお使いくださし、。 

♦のいお子様じはさわらせないでくださし、。 

♦この取扱説巧重の裏表紙ガ保証書になっています。 
巧容をよくご確認のラえ、大切に保管してくださ 
い。 

•取扱説明書を紛失した場含は、お寅い上げの販売 
店、またはちよりの当なの支な、支店、営業所、 
化張巧じて再購入してくださし、。 

♦この機器は国巧専巧ですので、巧外で使巧しない 
で < ださい。 

•この機器は家庭用ですので、業務巧のぶラな使い 
方をされますと著しく寿命が縮ま0ます。 
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この機器を安全に正しくお使いいただ < ために、この頃は必すお読み<ださい。 


この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたゃ他の人巧 
への危害や財産への損害をホがじ防止するためじ、いろいろな給表示をしています。その 
表示と意巧は次のよラになつています。内容をぶ < 理辭してから本でをお読みください。 


表 示 

意 味 

A 危険 

この表术を無視して誤つた取りのいをすると、人ヴ死ごまたは重傷を負ラ盾険、また 
は火災の危巧ヴ差し迫つてをじることガ想定さむる内容を表しています。 

A 警告 

この表术を無視して誤つた取りのいをすると、人ガ死亡:または重傷を負ラ巧能性、ま 
たは义災①巧能巧巧想定される内容をおしています。 

A 注意 

この表/でを無視して誤つた取0のいをすると、人ガ傷害を負う可能性や物的損害のみ 
の発生ガ想をされる内容を表しています。 


絵表示じついて巧のぶラな意げヴあ〇ます。 



A A 屋^ \い f か避^ 〇 C 
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A 危険 


•ガス漏れ時使用厳禁 


ガス漏れに気づいたとさは 


巧ス漏れに気づいたとをはガス事業吾（おお業ち） 
が の処置ガ終わるまでの間、おなじ义をつけたり電気 
器具（換気扇その他）のスイツチの;\ • 切た電源ブ 
ラヴの抜き差しおよび局辺の電話巧を巧しないでく 
ださい。 

冀ゃ乂巧で引乂し廳発事规を起こすことガぁ1〇ます。 



0 ® すぐに使苗をやめ、◎窓や戸を開けガスを這)をよりのガス事業者（供給業者）じ達絡してく 
方スをを閉じる みへ出す。 ださい。 

化ず斤う 
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A 警告 


•使用ガスおよび使巧電源について 


使用方スおぶび使用電源を罹かめる 


© 機器本体:銘板じ表示してあるガス（ガスヴ 
ルーフ）および電源（電圧‘周波が）な外 
では使用できません。 

馆認する表示の乃スおよび電源ガー巧しない場含、 
不完全燃焼じよ0—酸化炭素中蕾になった 
り、爆発舊火'り機器ヴ故障'弓る場食ヴあり 
ます。転居さむたときにお、巧スの種類- 
電源の種镇を猫す湿認して<ださい。 

む丹らない場合はお買い上げの販売店また 
はもよりの巧ス肇業き（おお業吾）じ連絡 
してくだちい。 

♦义災ぞ防 


燃えやすし\をのな色は難して離すをすむ 



巧燃楼ガスのお< で使雨しない 


A が器のとや同强じはがえやすいをのぞ8か 
ないで下さい。また、巧おを設置の除は、 
—家具•壁-力ーテンなど燃えやすいおの 
発が生 *じ近づけないでく 

ださし、。 

乂災①原因になの 
ます。 


ガソ U ン.ベンジン.スブレーなど引义の 
おそののあるをのぞ近< で使巧している巧 
は、巧器を使用しないで<ださい。 
g と引乂-爆発のお 




义を消じお巧ない 


' 义をつけたまま就在やみ出は紀巧じしない 

\ :で<ださい。 

モ期せめ事故の原因じなのます。 

(タイマー運転の攝含 
はのぞ <) 


温風巧出レ。忆は物を入れない 


— 、温風吹出し□やエ万フィルターの中にお、 
一‘！巧、萬物などを入れちり、ふさいおりしな 
いで < ださし、。 
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♦ス U ムフラブ取 0 がけ巧让 
•な器用ソケツ S 取0がけ巧比 
♦ガスコードみのガスホース接続禁止 


ガスの接,梳は販売店じご依頼 < ださし、。 

〇 ガスの復続は、強化ガスホースを使用し 
て < ださい。 

強化ガスホースは、小□淫迅速お手巧強 
化ず行ぅ 化ガスホース（ガスコード）と都巿ガス 
巧強化ガスホースガあります。ガス淫 C 
よつて異なりますので、確認のラえ接続 
して <ださい。 

• L 戶方ス - UA - ISA の場合 
小□涅迅速推手巧強化ガスホース（方ス 
コード） 

•その他のガスの場合 
都市ガス用強化ガスホース 

拳低温やけどじを意 


温風をじなじあてない 


温風をじかに長時間身化じあてないよラじして<ださい。 

低温風ても連続韵におたると抵温た;ブどの原氏]じなります。 

(特に乳拙旧、お子城、お年寄り、病人など、自分の意思、 
で身化を動ろ、せない方、疲労ガ激しい時、深酒した時、巧 
膚の弱い人など对お使いのときは、同りの方ガミち意してく 
ださい。） 




>換気必嚷 


換気のごま意 


〇 使巧中は1時周に1回、1分间程お換巧お 
を回すな、窓を閒けるなどしてお部屋のを 
巧を入れ換えて 
ぁなするください。 

空気中の酸素巧 
減かし、不完を 
燃脫じよる一■酸 
化炭素中雷の盾 
険性ヴあ0ます e 


♦スプレーお厳禁 


スブレー吿を機器の前に置かない 


スフレー宙（巧虫剤、ヘアースフレーなど） 
をな器の前方に»なないで<ださい。 
スプレー定の屢発の原因じなります。 



禁止 




•ガス事故防止 


ガス接続は莲化ガスホースを使南する 


ガスコード接続のごま意 


巧 

A 推本巧 



ゴし巧 
巧巧稱じ 


居フ 


う 


* 雲如 IS 誤 


巧化乃ブ巧—7 


微巧ぶ化 スブラブ 
巧〇巧け#に 






♦異常時の処置 



異常時には 


〇 

化ず巧う 


し使用中じ異常な燃巧、じおい、ま常音ガするなどみだんと違った状おじなったときや、地巧.乂 
災など巧急の場合は、あわてすの〜◎の化宙をして<ださい。 

そのままじしてお<と、爆発り火災の原因になります。 

異常を觀じたときは「故障かな甲と思ったら J (27 ページ）を参照して<ださい。それでもおわ巧り 

じならないときは、お買い上げの販売店、またはちよりの当なのをな、ち店、営業所、出張巧じ,'*。 
連絡 < ださい。 



♦分解禁化 


機器をろ解しない 


• 修理巧術ちみの人は絕なじろおした0修 

Y 理*改造は巧むないで<ださい。 

異を動化してけヴク事巧の原因となります。 

み《窝止 


A ま意 

•义災予防 


义ちつけたまま移巧しなし、 


义をつけたまま持ち運びしないで<ださい。 

強化なスホースヴ振けたり、 

巧むたりして乃ス漏れや異 
常燃焼の原因じなります。 

また、巧けどの原因じちな 
0盾腐です。 


落下物にま* 


たなの下など、落下物の盾巧のあるところ 




用親 Z つ y 、 て 




暖房臥外の巧途（巧類の乾燥など）じは使 
用しないで<ださい。また、巧類、ち巧、 
シーツなどを機器の上に置いたり、掛けた 
りしないでくださし、。 

乂災り思わめ事 巧の原因じなります。 





•点検-お手入れ 


電源プラブのあつかいじごミま讀 


を 


点検やお手入れの際は脚す笔源ブラヴを巧 
いて < ださい。 



〇 


聖源ブラヴの巧や刃の取り巧け面のほこ0 
は、よく麻きとつて<ださい。 

電気絕縁ヴ抵下し、 

火災の原因じな*0 
ます。 



電源フラブは、めれた手で離らないでくだ 
さし、。 

驟電皆けヴを 
することヴ 
あります。 




温風吹出し□のお手入れ 


0 1力ちじ1回!^上は、温風吹化し□のほこ 
りを電気括除機などで掃除して<ださい。 
この場合、必すルーバーガじゅラぶんじ巧 
巧除するえ、巧流ファンヴ止まり温風ガおな < なっ 
たのを確なめてから巧ってください。温風 
吹出し〇のル^バーを強<巧ぇた〇、衝孽 
を加えたりしますと、 ルーバーが 斤れ巧ガっ 


た0して、温風 
のち向げ変わの、 
床（力一ぺツ h - 
など）が変をす 
ることがありま 
すのでごま意く 



けがにを意 


ぶ"■"へ N , 点巧クおき入れのときじ、温風吹出し□や 
エアフィルター部のすき間に指を入れない 
---- で < ださい。 

巧止け巧の原因じな0ます。 







•使用上のま意(幼いお子様じはさわ5せないでくださし、。） 


やけど I こま意 


機器に乗 5 なし、 


使用中および使用直後:は、操作部ががは高 
’■ 温になつてお0ますのでまを魄むないで< 
ださし、。 

污けどのおそむガあづ危険です。特に温風 
吹出し□およリ 
その同辺じごミ主 
意 < ださい。 


>〜、.巧器の上に腰かけたり、案ったりしないて- 
-、‘、 i ください。 

>落下-輕觸などに 
胃 A ぶり、ク巧の原因 
じなること巧あ0 
ます。 





温風吹出し□へのいたすらじを意 W 床面 変をじついてのま意 


A 

回 K 物ま宙 


温風吹出し□巧部でフアンヴ回っています。 
指や掛まなどを入れないで<ださい。 

りけど、け巧のおそむ巧あ0ます。（特に、 
小さなお爭様がいるご家庭はごミ主憲<だち 


し、。） 



温風の出し□の前に物を置いたり、な器の 
度面（王でフイルター部）をふさヴないで 
<ださし、。 

涵風温度ヴ高 
<なり、床面 
の変括、ひび 
われの瞭因に 
お:〇ます。 



電源プラブを持って引き抜< 


電源ブラクを巧いて消义しない 



コードを直接ひつばらないで<ださい。 


つ一 K の断線など 
で荒熱することヴ 
あ0ます。巧<と 
さは y ラブを持つ 
てくださし、 0 



電源プラブ不完を接続禁让 


電源フラブの扱き差しじよる運お.停让は 
しない。 

機器の遅鄰のもとじなります。 



〇 電源ブラブの差し込みは糖実に巧うこと。 

差しぶみが啼るいと感電管火ぶの原揭!こむ' 
ります。 










•使巧上の注意 


やけどにを意 


•ガス事故防止 


挂拍禁止 


使巧中、停巧じよ0巧器ガ停止した0、誤 
つて巧源ブラブを巧いてなおガ停止したと 
きは、機器のを面（エリフィルタ广部分） 
ヴ奋温になつておりますので手を触れない 
で < ださい。 

哲けどのおそむガあり危険です。 


ガスをを閉じる 


〇 

ガスせを 
閉じる 


使用をは必す運おスイッチを切0、消义し 
たことを確かめて<ださい。お出かけや、 
長時巧使用しないとさは、ガスをを必す閉 
じてください。 



♦設置場所 


お班屋のガスを(例) 


じゆラたんの上で使用する場を 


© 毛足の長いじゆラたんのとに晶< 串きはが器の下じじょラぶで 
不燃性の巧き板などを巧いて化平たして<ださい。 

じなじじゆうたんの上に置<とじかうた如巧益風の熱で変色す 
ることヴあ〇ます。， 

、，，電気 力—ぺツ h . 温水マッ h の上には設置しないで<ださい。 

\ y 機器の重みで電気力ーペット.攝水マットガが階する場合 ガぁ 
J ■止ります。また、電気カーぺッか遍氷マッ K の熱で機器が正し 
い制御をしないことヴあります。 



特殊な場所は遽ける 


氷の巧かる場所へ設置しない 


乾娱室•窓室 • 動植物の飼育室など、特巧 
な場所ではお巧に使用しないで<ださい。 

植物ガ枯れたり動物巧巧!::するおそれガぁ 
異止ります。 



水のかかるち巧じは設:宙しないで < ださい。 
;また、上に巧びんや金魚ばちなどを置かな 
^ いで < ださい。 
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気をつけていたださたいこと 


スプレーなどの使用の禁止 


< — スプレーや化学薬品を使用する場所おぶび 
:\, I 綿ぼこ0の多い場所（理‘美容院や、乂ツ 
〜 .->1 キ•塗装工場など）では使用しないで<だ 
禁止さい。 

機器の故障ク、育害な巧ス哈腐食性なスの 



後器に強い風を结てない 


雲にま意 


C 雷ガ発生しはじめたらすみや方に運転を中 
止して電源フラブをコンセン h から巧いて 
<ださし、。 

コンセント靈じよる一時的な過電流で電子部馬を損禱 

かられくすることヴあウます。 



強い風ののき込石ところでは使巧しないで 
<ださし、。 

お巧風で消えることヴあります。 



ドでの近 < などに受かないで < ださし、。 

機器の転彻辟，りけどなどのおそれげあり 
盾険です。 



雲源コードの破摸-加工禁止 


電源コードを切断して延長はしないで<だ 
さし、。 

機器の設置は電源コードヴコン它ン h じ届 
<範駐巧として < ださし、。 

义災の原因じなります。 


結露にま意 


〇 この巧器は室内燃焼機器のため、気密の高 
いお部屋などでは、壁や天井が結露する場 
合ガあ〇ますので換気をして<ださい。 

巧ちする 


たこ足配綜禁止 


たこ足配線はしない。 

コン— tz ン h が過熱され 

発义の原因じなります。 
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擬能と特長 

このガスファンヒーターは、お部屋を快適に暖か<するよラじと、次のよラな特長をそろえ 
ました。 

ぜひ、あなたのお部屋で活躍させてください。 



足もと巧ら暖乃い 

温風下吹出し_ 

温風は、足ちと巧ら吹き出します。 

報屋①巧気を渥環ちせなヴ5暖房するのでむらヴ 
な < 快適です。 



比例制御で快適暖房 

室温調節-室温表示機能が 

お部屋の温度を、お好みの室温に設をしてお<と 
謂節機能(巧ス比聊制御す)づ乃ス量をコン 
ルし、快適な室温じ保ちます。設定室温、現在室 
温は、デジタルで表示します。 



また、表示報は室温のほ力、、おはようタイス-の 
設定時間辟費常時の故臂巧客などの情報を表示し 
お班らだします。 


お子様のいたすろを防止 

^ □ック機能が 

運転中じ□ックをたッ S しますと運転スイッチ 
外は操作できません。 








暖灯い部屋でお巨覚め、暖方< しておをすみ 

おはよラ、おやすみタイ7—巧 

デジタん表示おはようタイマーでセツ S ら<&<ク 



お辟すみタイ7—のた、ソ h で、暖力、い部 
屋であやすみになれます。 

(1 時間で白載]厚止します。） 



快適性を損なむなし\経済暖房 

スー K たーブ 運転機能巧 

室温が設定室漏に到達渡、3日ろごとにお部三志 
つた下げ幡で、3回じむたり詰を室温を自動的に 

下げます。 



ちしちのためじ 

__安全装置巧_ 

库巧中の巧〜の事放を未然に防<各種巧を装置巧 
ごす。 

•不完全燃焼防止装置 
♦巧辫え巧を装置 
♦超熱防止裝置 

技種镇のをを装置な 


設定室温を忘れな し、 

記憶機能付^ 

設定室温は停止搔も記憶しています。 


《< むし < は、のページをごらん < ださし、。 
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各部のなまえとはたらを 

ガスフアンヒ_夕_の各部のなまえとはたらきをご紹介します。 
〈機器本体〉 


操作-表示部 


運転スイッチ 

運転が態を設定します。 

操作は、フタを開けて巧います。 

^____ ン 


運転-停止するための巧しボタン 
スイッチです。 

タイ7—運範の取0消しちできま 
す。 


〈正面〉 


__ごま惹ラベル 

使用上でのま意軍頃ヴ表示し 
てあ C ます。 

ご使用前にお読みくどさい。 



湿風吹出し □ 


ごま意ラベル 

温風の出□です。 


性用とでのミ主顧事頃乃'表示しであ 

ご使巧中.―陣巧直渡は離< なっ 


巧ます。 

てし、ますのでま意してぐださし、。 

巧部でフタンガ回っています。指 
ク組筆などを入れなし^で< ださし、。 

V _ _ > 


ご播巧前にお読み<ださい。 
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取っ手 


エアフィルター ' 

槪器を移動するときじ使用します。 


空気中のほこりガ槪器巧に入るの 



を防ぎます。 

^--- - 


、 - 


〈幫面〉 




銘 板 


ガス接続 □ 

強化订スホースの接続□です。（自在 
型） 

パスの種類じよりあげガこな〇ま 


電源コード-ブラヴ 

AC 1 弧 V 甜/日日 Hz 用です。 


電源の種錫び表示して 












各部のなまえとはたらさ 

〈操作-表示部〉 

•操作表示部のフタを開さます。 
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スー!-セーフ ランプ 


設巧室温-現巧室温-おはよ5夕 
イフ•一 設定時間を表示します。 


また、異常時には安ま装置の作動 
内容を表示します。 


スー K たーブ 運転中に点 打 (撼 を） 

します。 




□ツクスイッチ•ランブ 


フィ J 的-サイン 


運転スイッチ 

己’ソソを亡 ハソト または取 
り消すスイッチです。 

た、ソト時 j ンプ（緑を） 

ヴ魚むします。 

V __ _ ) 


エ戶フイルターの 
ほこり詰まりをお 
知らせします。（ホ 
色点滅） 

、 ， 


運起-惇止するための押 
しボタンスイッす-です。 
タイ V —運おの取 0 消し 
ちできます。 

V ___ J 
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機器の設置 



♦捆包を取0ます。 

各部分のあて紙货包装部巧を取り除ぎます。 

カス接続□じは、輸送.保管時じおけるゴミ磊入防止な)ためキで、ソプ巧ついています。取り外して使用 
してください。 


設霞場所じついて 


>义災ぞ巧のためじ 

~ A 法意-- 

〇 

化ず巧う 


周囲の可燃物な5は、じゆうぶ知離して<ださい。 


機器の前方は、 
後方は、 

と方は、 

雨側方は、 


敞 OR が上 
4.巳师臥上 
4.日 cm 臥上 

4.5知1が上 


をを方 4. bon なこ 


t 巧い仰ん; 


を巧ぃ卿1^しし 


燃えクすいをのな5離して < ださい。 

(尚、エアフィルター①脫着のためじは、上ち 
30cml^ 上の空閣ヴ败要です。） 

また、じようぶで 7 j < 平な場所に置し\てください C 



おろ化||でが上 


だお.巧 4.5 口!む1： 


-成ま意 一--- 

を足の長いじゆうたんのよじ置く船は、じぶうぶで不墜の醒などを齡て?湖こしてください。 
必^^温風ヴじゆラたんじあたり変をするあそのヴあります。 


♦槪锅の局囲ヴ囲す〕のていると、正し0\お部屋の這這が樓知でぎ なし \こと巧あのます。 


奪源の接続 


•電源プラブをつンわン K じ確卖じ差し込み接輛してください。 


慶願しり 



•電源コードは温風吹出し□の前を通したり、機器の下を通さないでくださし、。 
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ガスの接続 


ガスの接続は販売店じご巧顯<ださい。 

巧告-一~-—— -— 

•乃スの接続は、胁す強化ガスホースを使用して<ださい。 

化ず行う 


•し P ガス -UA .13 A ①場合 

ガス接続は、ル□径迅速鮮まは強化巧スホース（巧ス 

コード）を疫用します。 

♦機器にはあらなじめル曰径迅速微手巧ブラブガ取り 
巧けらむています。 

•LP 力‘ス用機器には L 戶巧ス巧を、 12 A .13 A 用機器 
じは 12 A ‘13 A 用のル□経迅速継手は強化力•スホース 
(ヴスコード）をを巧して<ださい。 

•機器の巧ス接続□、巧スをとちじ「カチッ」と音ヴ 
するまで確実に巧し込んで < ださい。 

•その他のガスの場さ 

巧ス接続は、都巿方ス巧强化ヴスホースを使用します。 

•機器と強化がスホースはジ接硫を巧います。 

♦機器のガス接続□じシール剤を塗巧し、強化乃'スホ 
—スのタジ金具を蹄め巧けて<ださい。このとき、 
ガス接続 n じスパナなどを巧けて固定し、接統□じ 
無理なカヴ加わらないぶクじして<ださい。 

•巧スおじ「カチ、ソ」と畜ガするまで確実に巧し込ん 
で < ださい。 


な願し、') 


参ひびむのたりして古<なつた強化巧スホースは、妙す取り替えて<どさい。 

•強化なスホース巧、巧れたり、むじ口たりしないよラにできるだけ短 < 接梳してください。（強化方スホー 
スの長さは、 できるだけ 2 m が下で、長<てち己 m な下にして<ださい。） 

♦強化力‘スホースは、機器の下を通したり、機器の高溫部に班れないよラじしてくだちい。 

♦強化乃スホースは、化の部屋まで涅長したり、壁.天ななどを通したりしないで < ださい。 

•なス接続部に偽ヴついごり、異物巧は着するとガス磊れの原因となりまづので、てい村いじミ备駕じお取り 
扱いください。また、巧使いじならない時は、キで、ソブを巧ス接抗□じはめて<ださい。 


♦機器への取0巧けにおいて不明な場合は、お買い上げの販売ち、またはちぶ0のち巧の支な、ち店、営業所、 
お張巧へ連絡して < どさい。 


«器の万ス巧巧 □ 


あ部屋の 


«お任 
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巧めてお使いになるとをは 


運転前の準備と確認 



お部屋のガスを(例) 


♦本袋制ま家庭ちなので、纖巧のような使いちをさのますと署しく寿命ヴ^；(^まります。 


操作部のフタの開けかた ^ 


つ夕の凸部に指を巧け、堅<上に開けます。 



席願の 

♦フタの上に物を置いたり、鞋い力で押え;^りしないで<ださい。破損する攝含巧あります。 
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運転 • 停止のしかた 


ガスフアンヒーターの基本操作のしかたです。 

お極いじならむるときは、1〜 Q ページの「安を上のごま意」ちあわせてお読みぐださし、。 


運転のしかた 


•運起スイツチを巧します。 

•運範-燃焼ランプガ綠色に点なしずす。 

•巧琉フリンヴ回範します。 

• 「5〜10拙)」程で窝乂し、運転-燃焼ランプづ緑をならホ色じ 
変むり、バーナーじ点义しだことをお知らせします。 


運転 
放焼 



C お願い） 

♦贺めてご使用になるとき、強化ガスホ〜スを外したとき、しばらく使わなかったときには、強化ガスホ-ス巧广 
S 丸か入り、運転操作をしてち一回の澡作で運おをしない場合びあ D ます。運転操作を、約30秒たっても占 
しま*^^^に辭成停止します（デジタル表を部び n U の点お表ホ)。また、麵ランフろ相巧 
を、運転を惇止ずる場合りぶります（デジタル表示部が「が」の谋涵表示）。そのときには、運転スィッチを押 
して点滅表示を解巧を、再度運乾燥作を巧って < ださい。 


♦点火’啟勘こ口、の、ジ」「チリチリ」という g, がすることびありますヴ、これは機器内部の眶.収縮の音 
で守ので個ら j む配はあ*0まだん。 '■ 

♦ミ肖火置後に雜スイ、ソチを巧した場旨は、すぐには点义しまだ/V。約寒たってなら目 1M こ点乂 D 作に八り 
ます。 ■ 


停 It のしかた 


■運起スイツチを押します。 

•達輕.燃焼ランブヴ消打します。 

♦消火後、巧流フでンは数分閣◎転し統けて乃ら惇止します。こ ; n 
は機器巧の温度巧粒<なるまで風でを巧しているためです。この 
闇、電類プうブは抜力、ないで<ださい。 


A ;王,鼠 — -- —-————----^___ 

♦燃焼中、電源プラブの引き抜きにぶる幫义り、お乂直後の電源プつブの引さ振きは巧むないで<た'' 
な^ さい。俄器のが陣①原因じなります。 


口'ソク巧セ、ソ K さむているときは、惇止してち□、ソつランプは点むしつブけ、□ッッは取り越されません。 
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ま通調節のしかた 


室温調節のしかた 


室温表示.室温の設定および変重は、運お中し乃でさませ知。 

•室温調節スイッチを巧し、室温を 
設定します。 


• 「 V 」スイ、ソチまたは 「 A 」 スイッチを巧すと 
設を室温表示じなわります。 

初めて運乾まれるときは、設定室温巧 22 T ； じた、ソ 


設定きお0 
現な室通〇 
おはぶ5 〇 



〇才ートセーブ 


h されています。 

•表示部を夏なヴら室温調節スイッチを押し、ご 
希望の室温じたッ K して<ださい。 

設定室温は「1_」（約1日で）「化」〜「26」 m 」 
(連続して強燃焼）の範囲でセツ h できます。 



•約1日秒経遏しますと表示は現在室涵じちどりま 
す。 

現在室温は「1__1 (0 で臥下)、「1 J 〜「孤」あ 
び 「 H 」 Gl ’ Cl ^ 上）の範面で表示します。 


•一度たツ h した設定室温はマイコンが記懦しています。 


み願しり 

♦お部屋の構造、設置場所、室外温度などじぶつては、設定された室温じならない場合巧あ〇ます。 

また、弱燃焼じなつでをお部屋の温度巧上づつてい<ことガあウますので、このとさは、いったん運起を 
惇止して < ださい。 


♦室遍表示は、槪器裏面の願遍部の温度を表示していますので、あ部屋の温度とは宮モ異なる場含ガあります。 
表示される室温は、目りすとしてください。特に、機器销乂態しばら<して再度運転する場含は、点乂摧3〜 
4夕間現巧窜温ヴ高<表をされることヴあのます。 
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♦お部屋の温度巧設定室湿に到達後、3日分ごとに 
お部屋にあつた下げ幅（最大1で）で、3回に 
むたり設お靈温を呂動のじ下げます。2回目臥 
降ゆらぎ制御を巧います。（ゆらぎ制御とは、燃 
焼量.風置を細りなじ蜜化させ、を風顧をな< 
す制御です。） 

♦ス -- 卜たーブ運範じなりますとけ——卜たーブ」 
ランプけ 点むし、ス ー ht - ブ運転中でおるこ 
とをお兜らせします。 


>產顧を開始し、 鄰分経過した時の設定室温ガ16 
でが下の場含 あよび2目で!^上の攝合には、ブー 
たーブは 働きませ相。 

け--' 卜た-—ブ 運転中は、現在室温ガ設を室温よ 
り低<表示され る こと ガありますガ、故障では 
ありません。 


〇 オー ト たー プ 


I 


スー h たーブ運転とは 

.あ部屋を暖房し、壁た天巧などヴ暖まつてくると、をえている時に比べて同じ室混でも人啦こは 
少し暖对く感じます。そこで暖め週ぎにぶる不快撒の防止ぞ)皆エタ運転する目的で、室湿が設定 
室温に達したら、微器ヴ目動のに設定室温より低く室温調節する運転槪能です。 


♦運起中に□ックをたッ h ■したときは、運おスイッチの<き止操作が外は、操作できな<なります。 

♦博化中に□、ンクを t 、 ソ h したときは、すぺてのスイッチの探巧けできな<なります。 

♦□ツクランプ点灯中に運窗する場合は、〇、ソクを取0消してな5運起スイッチの澡化をして<だまし、。 


ルさなおす樣①いたすらじよる事故を防让するため、□ツク機龍がついてます。 

•□ツクスイツチを押します。 _ 

「□ツク」ランプ（撼色）が点むします。 


• □、シクの取0消し巧た。 

「□ック」スイ、ソチを1超)商じ(上巧してください C 


0 オー ト tz —ブ 



ロックのしかた 




玻霎溢 
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おはようタイ 7 -運起のしかた 


おはぶラタイ7—運範のしかた^ 


ごを望の時間リ哥時間搂）じ運転を開始するぶうじタイマーをわ、ソ h できます。 

徘リ）現巧の時刻[夜]午後1〇 : 30 ""Nj 

運転開を時刻[强]午前6:孤^この間は7時園孤分後なので 

タイマーはつ|こ,じ貪せます。 

*設を時間は0.日時間 （3 日巧）巧を24時間まで巧能です。 

10時間までは日.目時間単位、10麻園上は 1 時簡単位で設おできます。 


1おはよラタイ7-運転の前に確認して<ださい。 

•お部屋①乃スをは全開じして<ださい。 

♦室温調節は、たツ S さむています方'。（它ッ K していないときは、19ぺージをごろん<ださし、。） 

♦温風方向に障害物を可燃蝴はありませ如方。（椅じ温風巧、じ巧に身体に当たらなしぶうじしてくださし、。） 


2 「おはよラ」スイツチを押します。 


•「おはよう」ランプと運鼠.燃焼ランプ（綠 
涅）巧痛なします。 


• 「おはよう」表示ランプヴ巧打し、表示部 


じ設定時間ヴ点打します。 

•初めてた ツ K するときは、表示部ヴ 

clU を表示します。 

次回巧をは前回た、 ソト した時闇を表示しま 
す。 

•おはよラタイ7-は、運範中でち偉 it 中て- 
をセ’ ソ S できまな。 

(運転中じた ツ I 心し ますと、「おはよ;う)」ス 


巧定室活〇「-1 

現在室温〇 I /マ/*? 〇オートたーブ 

〇 おはよう〇 * -1 



イツチを巧したとき、燃焼づ停止し、運転. 


燃焼ランプヴ赤色乃ら緑色に変わります。） 


盾、願しり 

♦おはよラタイマー運輯謂始前に電源ブラブをコンたン对ら抜いたり、停電したときは、おはようタイマー 
運範のたット巧踞驗され、あはよラタイマー運転は開跑されません。再通電したときは表示部づ「」 
の点滅をします。運転スイ、ソチを巧して「 GG 」を解除後再操化をして<ださい。 
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3 設定時間を合せます。 

♦ 「 V 」スイッチを1回巧し、表示部を 
'7 与 j じします。 

♦設定時間を含せたあと、1日秘凑じ表示部と 
「おはよう」表示ランプは鹤むします。' 
/销巧後「 V 」または「八 j スイッチを\ 

1◎巧すと盛り時商が表巧され、さ5 
、じ揮すと設定時間巧なわります。 ノ 



〇 



おをまち〔）1- 

現在室為〇 ぐ 1:。 
おはょぅ〇 ^- 


解 S 夕^ 




Tn 


〇オートセープ 

1 〇 [^ッ今 


4設定時聞経過後運おを開おします。 

♦運転-燃焼ランプ（ホ色ガ点むします。） 


5約1時間経過をじ運おを停止します。 


•運覇を惇化する前（約能を経過後に）「おはよう」ランプの 
点減で、約己ろ後に白動的に運転を停止することをお知ら 
せします。 

•惇 it すると、「巧はよラ」ランブは点滅しつプロ運転-燃焼 
ランプは消打します。（□ックヴたットをれていれば、□ッ 
クランプは点に[しています。） 

•運転スイツチを巧すと「おはよラ」ランプはお!！:]します。 


〇 



お定ま活〇 
現なき温〇 
おはよう〇 



冷詔み j 


■おはよラタイ7—運転の取の消しかた 

「おはぶう」スイ、ソチを再度巧すな、運賴スイッチを押しま弓。 

韦約が取りミ肖され、ラシプガおむします。 

〔□ック巧わ、ソト'されでいるときは、ロックを解除してから操作してくどさい。） 

♦おはようタイ—ク…運輕站じ設定室温を 「 H 」 じ t ' ソ h しととをは、自動的じ2日て；め設定で'渾酷しホす。 


な願い^ 

•タイマー運転中に強い地震、強い衝撃ガあつたとき辟、転翻したときは、デジタん表示部が「― G 三<」の点滅 
表示とな0、タイマー運乾しない場含ガおのます。（鼠倒した時は機器を起こした獲 J 運區スィッチを押して 
「 U ：?」 を解除後再操作をして<ださい。 
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おやずみタイマー運あのしかた 


おやすみタイマ〜運起のしかた 


賽い夜など、暖房をしたままお朽すみじなりたいときは、おクすみ前にわッ K してあくと 1 時間後（「おやすみ」 
スイ、ソチを押してガら）（こ運おを白動的に僖 It します。 


1「おやすみ」スイツチを押します。 

• 「お辟すみ」ランフガ点むしわ、ン K 完了です。 

♦おりすみタイマー運転は、運転中でを停止中でをセット 
できます。 

♦概器惇止中じたッ S したときは、わッ h 後すぐに運転を 
聞始します。 - 


設定室温〇 I - 

現を室温0 ? 

〇 〇 おはぶラ〇! ■ 






4 

m ‘ 

_/ 



21時間経過後に運骄を停让します。 


♦運転を惇止する前（約 5 日を経週後）じ「ぉクすみ J ラン 
ブの点滅で約己分後に自動的に運おを厚止可ることをお- 
知らせします。 

•惇 it すると、ランプ類はすべて)'肖のします。（□ック巧它ッ 〇 


投を室な〇 I - 

現在室湿〇 ? P 
〇 おはょぅ〇 I - 


S ちれていれば、□ツクランフは点巧しています。） 



■おやすみタイマー運おの取の消しかた 

運転スイ、Vチまたは、「おクすみ」スイッチを巧します。 

' -- A ま意————- — ---— 

♦おりすみになるときは、 9 イマー運転も(外では使用しないで<ださい。 


参おクすみタイ7-建藍時に設を室温を 「 H 」 じだ、ソ S したときは、自動的に2がの設定で運転します。 
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おやすみとおはぶラの組み合せタイマー運起じついて 


お辟すみタイ乃一運転とおはようタイマー運範は組み含せてご使用になれます。 

おやすみタイマー運輯中に「おはぶラ」スイッチを巧します。 

♦お管すみタイマー運転 （1 時簡）が終了しますと、おはぶラタイマー運転の待槪が態になります。 
(おはようタイマーの設を時闇を含せたあと、10砂経遇すると表示は現在室温に巧わります。その後 
「 V 」「八」スイ、ソチを押すと設を室蜀ガ乃わります。） 

おはよラタイマー運廚の待機中に「おやすみ」スイッチを押します。 

•燃焼を開始じ、おなすみブイ7-運骑 （ J 時簡）ヴ終了しますと、おはようタイ7-運転の待機が態广 
な0ます。 

■おやすみタイマー運範の取0消しかた 

「お辟すみ」スイッチを押します。 

■おはよラタイ7—運転の取0消しかた 

「おはよラ」スイッチを押します。 


記億機能 


設巧璧温巧ぶびあはよラタイフー運転の誤定時簡は、一度たツ K すればマイコンヴ記憾します。巧回、 
運転するときじ同じ設をであれば、あをためて設おする;拟要はあ0ませ如。 
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日常の点検とお手入れ 


を全におをいいただけるよラに、点横とおま入れは定期的にいましょう。 

厂… A 巧告 一 ^---- * -—- 

5 ♦エリフィルターの脱着が列は、.絕础こ:分解しないで<ださい。 

i ♦修理技術き!^かの人は絶巧じを解した0修理.巧造は巧わないで < ださい。異常動作してけガや事 
み 解禁ょ 巧の原因とな0ます。 


曰常の点検 


点横のポイン K ……がのチェックポイン K を点検して<ださい。 

正しく接続さのています巧マ 

巧れた*0、朽じれた口していませんな9 
いた如でいませ知巧？ 

正し<たツ h されています巧夕 

ほこ0詰ま口はありません方？ 


(US) 

♦曰巧の点検.おを入れの隱じは鹏すガス栓を閱じ、電源プラブをコンたントならあき、槪器巧じゅうぶんじ 
冷えてなら巧って < ださい。 

♦機器本体には巧をじ関するごま意ラペルヴ賠巧してあります。汚れたり、読めな<なった時は、やむら方い 
巧などで巧むを括:き取って下さい。また、おす入のの際にはヴのないようじごま意<ださい。 

おし、はづのたり読めなくなった場含は、お質い上びの販売店、またはちぶクの当社の支な、ま店、営業所、 
出張巧で新しいラペルをあ資い巧めのうえ、お*0曾えて<ださい。 



お手 A れ 


席願いつ 

♦おき入れは、けヴを巧<•だめじち、手袋をはめて巧うことをあすすめします。 


•機器のお手入れ 

巧むたらそのつどお手入れをして<ださい。 

♦クれろない巧をぬるま罵で脏ろしてよ<しぽってならおい 
てく:ださい。 特じ巧れのひどいときは、辟わら巧い巧じ台 
巧用中性洗剤をつけて!式き取って < ださし、。 

(aMu) 

♦化学ぞうき/1；辟ベンジン、シンナーなどは、おがじこ’使巧にならな 
いでください。塗装の色ガあせたり、樹脂の部品け変色したりしま 
す。 
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•温風吹出し□のお手入れ 

厂么 を意―~一~—— —— 

0 1力月に1◎程度は、温風吹出し□のほこりを、電気掃除おなどで掃除して<ださし、。 

♦温風映出し□の萊ま入のは、ルーバーガじゆうぶんじをえ、巧济フ尹ンヴ止まり温風け化なくな つ 
'必ず巧う たのを確なめて巧ら巧って < ださい。 


♦温風峽出し□じ白い巧り汚れが巧着すること巧おりますが、 
異常ではありません。そのようなときは、やわら力'い巧で 
拭き取つて < ださい。 


な願しり — 

•温風吹出し□のルーパーを、強<巧ちえ.たり、衝擊を加えたりし 
ないでください。ル~バーげ巧： n たり、曲巧ったりして、温風の 
方向ガ変わり、床（カーぺッ h など）び変哲することがあります 
のでごを意 < だちい。 

•化学ぞうきんやペンジン、シンナーなどは、おあ!じご堡巧じなら 
ないで < ださい。 



•エアフィ ルター のお手入れ 

♦1 力月に1.回程度は、掃除をして<ださい。 

♦フィん夕ーサイン巧点減したときは、齡す掃除して<ださい。 

♦エ片フィん夕一は、取り外すこと巧できます。掃除をするときは、取り外して電気巧餘俄、はたきな 
とで詰まっているほこ0を取り除いて<ださい。 

•巧などで特にミちれヴひどいときは、台巧用年!性洗剤で手早<洗い、氷気をよくはらって乃ら じな ラぶ 
んじ乾燥ちせて <ださい。 



♦はじめて口じを外すときは、乃たい場合があ巧ますので包ドライバーを座用してぐ ださい。 

•エタフイんターを顆〇外したまま運転すると機器の巧障の原因じな巧ます。掃隙樓は物す元の巧置に確実に 
tZ 、 ソ h し、村じを肺めて<ださい。 

♦エでフイん夕一巧ほこ0詰まりをしたり、温風吹出し□じ障害聊ガあったりしたときは、機器巧対異常に過 
熱します。フイんターサイン点滅後も運範を続けますと、機器ガ自動的じ運較を惇止することがぉります。 
♦王刀フイルタ--の網部じ水巧节 J 着していますと、ほこり詰まりと同じが態となり運區しないと吉巧ぁります。 
おき入れをのが気はじゆうぶんじきって<ださい。 
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が盾かな？と思ったら 

巧障かなマと思つてをぶ<調べてみると®障でない場合ちあのます。 
修理を依頼する前に、をラー度巧の点をお調べ<ださし、。 


次のことを調べて<ださい ） 


現 巧 

点巧のポイン！- 

をおぺージ 

至おスイツチを巧してを運転しな 

い 

(運起-燃焼ランプ巧緑捜じな巧 

しなし、） 

♦電漏プラブ巧コンセン h じしっ巧り差し込まれています 

巧。 

♦ご 家庭のヒユーズウブレーカーヴきむていません巧。 

♦惇粟ではあ 0 ませれ/な。 

♦□ツク对セツ^さむていませ如巧。 

15 

20 

点义しなし、 

•お部屋のガス柱けを開になっていますな。 

17 

〔運転-燃焼ランプヴ赤色に点巧 

♦ヴス 管 巧（強化なスホース）じ空気ガ残っていません巧。 

18 

しなし、） 

♦7 イコン:^—ターヴ作動していませんな。 

を1 


♦エ片フイルターじほこりヴたまっていません 力、。 

26 

使南中に消义する 

(フィルターヴインは巧風していませ知な。） 



♦温風吹出し□ガふさ灯のていませれ;な。 

15 


♦7 イコンゾ ー9 ーガ作動していまだ知巧。 

《1 


♦設巧室湿けな<あ0ませ /u な。 

19 

よく暖まらない 

♦お部屋の窓ク戸ヴ間いていまは知巧。 


♦お部屋の方スなは、全開じなっています方。 

17 


♦機器前方600 nlii 巧に物巧置し\てあ^9ませ沁だ。 

1 己 

巧ス^ 阜い 

♦鍾化方スホースの接続は確実じさむています巧。 

16 

— — 

参強化なスホース巧いた知でいまだ知な。 

16 


* 1お近 < の巧ス事業吾に連絡してくだちい。 
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こんなときは故障ではありません 


現 を 

原因と巧策 

シープン抱め管.長期間蓮おしな方った後、強化巧 
スホースを脫着したをじなれな方点火しない。 

点火（達転.燃焼ランプガホ芭じ扁巧）するまで運転操作を< 

ウ返します0(強化ガスホース巧じ空気ヴ残っているためです。） 

始めて運起したときり、しばら<ご使苗じな 
ろな方った後:の運記鬧抱時に、煙りにおいザ 
でる。 

お器巧部の部品などじけ着してしぶ巧れ巾〕 IJ ヴ焼けるためで 
す。しばら<換気しなけらご使用<ださい。また、フン 
ブのワックスなど巧温風に加熱ちむて、じあうことヴあります。 

点义したときな、惇止したを「コツン J 「コツ 
ン」といラ音ヴする。 

• .•一 • . - - • 1 •- 

ガス适路を開閉するための電磁な（電気で開聞するガスが）パ 
作動するときの音です。 

点义したときじ、「ポッ J といラ音がする。 

点义音ヴする場合があ0ます。 

運面中じ「シ'口—」と音ヴする。 

巧スの通谊音巧する場負ヴあります。 

点义 後り、停止あじ「チリ」「チ|又1とキシ吉 
富 巧 出る。 

機器巧部の部思などが加熱クお却ちれる隙に金属ガ陽張、収縮 
して起こる音です。 

停止してもすぐに巧流ファン（温風）け停止 
し'ぶい。 

機器巧部を)ち样して巧ら宜動的に止まます。 

1 

橫 1 じ後、巧度蓮訪碟作をしてをすぐじ点义し 
む' ぃ。 

内部巧活えるまでしばら < 待 5、 約 2 如かして方ら自動的に馬义 
します。 

誤って電源ブラブを披いてしまったため、す 
<’量し込山で運斬操巧をしたヴ点义しない。 

内部がちえるまで鉄分簡待ってなら、再置蓮輕操作をして < だ，' 
さい。 

V イツ•達転谣巧を'' したのじ 停!]: する。 

タイ7—運輯をした場台、1時間たつと旨 動的 じ停化します。 

岳度運転操巧をして < ださい。 


•このほ力、じ異常巧おるときり、おす)巧りじならないときは、お買い上げの販売店‘またはおぶ0の当巧のを巧. 
支巧、営蒂巧、ぶ带巧へ,-^渾狀くだ巧い。 

A 警告-———----- 

絶巧にお客様ご宜身で修理なさらないで < ださし、。 

留止 不備があのますと义災.感電などの原因じな0ます。 
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ま全装置が作動したとをの処置 


この機器じは、安を装置ガ作動したときのお知らせ機能がついています。使巧中に、機器ガ 
停止したら安全装置ガ作動していないか調べて<ださい。 


巧を装 a 作拉時の表お 


涵 ぎ 

(表示部と運お•おおランフ） 

巧を哀 置 


，••ご' 

] *2 〇 

不完全燃焼防止装置 

不完全燃焼をする前に、巧'スを止め運お 
を惇止します。 

(12 点滅） 麻径点媒 

立消え巧を装置 

淀用中にパーナーの冀ヴ消えてしまった 
とき、ガスを止め運転を厚止します。 


f 、 

< < 

い f 

(11 ..点贏. 

巧も ぐ 一 N 

が巧 V J 

麻色な巧} 

点义時、バーナーじ着火しな:なったとき 
などに安を凑置ヴ働き、だスを止め運區 
を婷止します。 


r 广〇 

U D 

(03 点滅） 

齡 。 

巧话 V ゾ 

(ホを点 26) 

転剧時方スお断装置 

俄器ヴ働れたり、強い衝單ヴ加わったと 
きじ、なスを比め建輕を惇化します。 

; フイ J 



恩熱防止装置 
(ヴー吉スター） 

機器巧ヴ異巧遏熱したときに、巧スを止 
め運起を厚化します。 

苗 dW 醒し 

ノターサイン馬お （ホをな巧） 

适热防止装置 
(混度ヒユープ） 

槪器巧好異常遏熱したときに、ガスを止 
め運區を厚止します。 

.. . —— 

逆火をを装置 
(温度スイッチ） 

パーナーヴ異常臟規（逆义赋照）したと 
きじ、巧スを化め運転を博止します。 

( 

1 

' - - ' 

(消け） 

巧ち 广 

巧規 V ___ y 

(測 

坦電流防止接置 
馆流ヒューズ） 

週電流ガミ帝 n だとき 1 こ、 ヒユ -ズを切り、 
運転を惇止します。 

, 

惇電時 

再适電^ 

' 

-- 

(背な) 

、斥] 

U U J 

(弧点;易） 

巧 ぉ 〇 

巧規 V . 》 

饼口> 

逐ぉ 

が巧 v J 

(赤色点 》) 

停電時安を装置 

( 

1 

停電中はを用できません。安全装置ヴ働 
き、ガスをとめ運転を停止します。 

! 


•このほ巧の表示け出たときじち修理ヴ脚要です。お買い上げの販売巧、またはおぶ0の当なの支な、支店 i 営 
業所，化張巧じご連絕ぐどちい。 
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•お^乎の換気不足で不完全燃焼防止装置巧作動た後、じゅう*ぶ知にお部屋の換気をだすに再運転しますと^ I : 
「， I 庶滅」「 / c 麻滅」「点滅」などを表示して運起をしない場合巧あ0ます。じゅうぶんじお部屋の料； 
気を行つたを、ち運転して<ださい。 


原 窗 

処 》 方法 

しめ切った部屋で長時間使用すると空気やの 致 素ガ巧少 
し、不完を燃焼して、一酸化拔素を発生する盾;険巧あ0 
ます。エリフィルターが詰まってを同様です。 

じゆうみ J じ部屋の換気を巧い、エリフィルタ-部の 掃 
除を巧つた度、再運転しで<ださい。 

ガスをガ開きたりな方ったときク、強化ガスホースを脫 
着したあとなどじおこります。 

点検お、再運おして<ださい。 

ガス怯ガ開きたりな方ったときなどじおこウます。 

点义したまま磯器を持ち運んだ 0、 槪おが倒れたときな 
どじおこ 0 ます。 

機器を起こしたを、汚運転してくだちい。 

1刀：^ィルターヴ、ほこ0詰まりしていたり、温風吹お 
し□じ障害顿ヴあるときなどじおこります。 

エアフイルター部の掃隙何、障害物を取り除いた後しば 
ら< (5 〜6分）して巧ら再達転して<ださい。（空源ブ 
ラブは巧流ファンヴ回つているあいだは巧なないで<だ 
ちい。） 

王でフィルターク、温風映出し□巧ふさ巧れたとぎなど 
じおこります。 - 

修理が脚要です。お頁い上げの販売店、またはをよりの 
当なの巧な、を店、営業所、化お巧へご連,格<ださし、。 

一* • . - — . . .. 

運転スイツチを「扭」じし、しばら< (已〜6巧）して 
なら再運起して<ださい。再厦逆乂安を装置ヴ衝ぐ場合 
は、お買い上げの販売店、またはをよりのちなのまな、 
支店、営業所、出張所へご連巧<ださい。 

軍気回路がシしたときなどじあこ0ます。 

1 

修理巧聊蟹で守。お質い上げの販売店、またはをよりの 
当巧の安な、を店、営業所、出張所へご運絕くだちい。 

! 

f 章雲にんりた: 1 L ./.:。 

— •• ' - ---- 

巧蒂しだ‘■"'南评おしてくだ'.、 IA .; 化-.で:!'け.祀すバ；卜;た 
閱じであし、てくどさし、。） 

• 


♦安を装置ヴ作動したあと、岳' 横して再運転して ち、 たびたび 同じようじ 作動を<り 乃えすような屬含は、お買 
し、上げの販売店、またはち ぶ 0 の当巧のを巧、表店、営業巧、出張所 じご 連絕 くどさい。 
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巧管とア フターサー ビス 


保管很期間使巧しない場含) 


^ --A 汪意 ———~- - —— --^-—-— 

〇 ♦ガス栓を聞じ、電源ブラクをコンたン K から抜き、強化ガスホースを取0 
外してくだちい。 


•機器の爲検-お手入れをしてから保管してくださし、。 

•宮部の汚れを取り除き、ほこ0などの異物巧入らないよろじビニーんを巧けてください。 

♦特にガス接備口辑強化ガスホースじは、ほこりクごみヴ入って巧ス通路を詰ま5せないようじ、は属 
のキでップをして < だちい。 

•湿気辟ほこりの少ないところに保醫して<ださい。 

♦おあめになったときの稻じ入れてお巧れると便利です。 

•ペランダなど直射曰光の当たる場所ク高混じなるところでの保管は樹脂部分の変を常変形のあそれヴ 
ありますのでお避け < ださい。 


アフターサービスじついて 


•サービスのお申し込み 

27 . 28ぺージの「巧障巧な9と思つたら」の項を見てもラ.一度ご確認<ださい。 

' A 瞥告 一 —--------- 

確認のうえ、それでを不真合ヴある場合、あるいはご不明な場含はご自巧で懷理なち5ないでお買い 
±げの販売店、またはをよりの当巧のまな、安店、営業所、出渠巧じご連裕<ださし Y 。 

およ そのままご使巧になりますと、巧障な感電.义災の原因じなります。 


な:お、ご運経いたど<ときは、巧のことをお知らせ<ださし、。 
(1) お召前-ごな巧-電話番号•道順[できるだけくわし <) 
罔形式の呼ぴ…槪器ぶ体ち側面の絡おじ記載してあります。 
13) 乃スの種類 

(4) 現象（できるだけくむし <) 

阔訪間ご希望白 



♦転居されるとさ 

巧告 … ~-— 

ガスには都市ガス13種類おぶびし尸ガスの区分ガあ〇ます。 

〇 ガスの種類ガ異なる地域へお居される場合じは、部品の交換や調整が蜡要と 
なりますので、起居巧のガスの種類を確認のラえ、お質い上げの販売店、ま 
ま給する たはをよりの当巧の支な、支店、営業所、出張則こご相談ください。ただし、 
ガスの種類じぶつては調整できない場ちちあ0ます。 


•転居にとちなう調整哲巧造の費巧は、保証期園巧でも有がとなります。 

•保証じついて 

取扱説明書の窠表祇ヴ保 I 正書じなっています。 

♦保証期間中は 

保記害に記載のよラじ、搏器①巧暖じついて修理いたします。<わし<は、保§正書をご賣<ださし、。 
保証養を紛失されますと、お機巧間中であっても慘理运をいただ<ことヴあります ので 大切じお巧 
してくださし、。 

♦保証期間経週後の故憤慢理じついて 

お買い上げの販売店、またはちよ *0 の当なのまな、ミ店、 営業所、 出張所じご相談<ださし、。 

優理じよって機能ガ維持できる場合は、お客様のご要望にぶり有が修理いたします。 

•補修用性能部品の保有期間じついて 

♦補修巧性能部品の I 累有期間は、当製免の製お巧切後6年間となっています。なあ、補修巧性能部品 
とは、その袋品の性能を礎待するためじ脚要な部晶です。 

•アフターサービスなどじついてわからないとさ 

•あ買い±げの販売店、またはちよりの当なの支な、麦店、営業所、出張所（別添の「連絡先」一覧- 
表ご善照） じ35問い合だ < ださい。 

•点検整備のおすすめ（育料） 

♦長期間、安を快適じご徳用いただ<ためじ定期のに （3 シーズンじ1◎程度）「点横整儘」を受けら 

むることをおすすめします。 

♦ 「点横整情」は、お買い上げの販売巧、またはちよりの当なのをな、を店、営業巧、出張巧じご巧 
命くた’ちい。[有料） 

• 「点検整簡」の巧客は、下記の遇りです。 

の槪带巧。/;‘ぶ;市‘—;'，带某 
◎掃除整精 
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13A 

— 

L1 

日日， 7C 標準 

(7C,6B，6C) 

日 C 標準 

6A 

一 

已 C 

■一 

L2 

已 A, 已 B 標準 

{5A.5B.5AN) 

己 AN 標準 

L3 

(4A.4B.4C) 

4A.4B 標準 

4C 標準 


LP ガス用 


^使用ガス•使用ガスグループ 

I- —1- . —— 

i ■12A-13A I — 


形式の呼び 

1時間当た D のガス消費重 

1 ガス接統 

RC-51 1E-1 

5.81kW(5000kcal/h) 

小口语近逐做手巧 

[12A.5.42kW(4660kca ン h)] 

5ミ化巧乂巧一乂 


；(ガスコード） 

RC- 已 UE(G) 

5.8 1 kW (5000kcal/h) 


RC-51 1E-3A 

- - 一 

5.81kW(5000kcal/h) 


RC- 已1 1E-3B 

己.日 IkW 巧000 kcai/h) 


RC- 已1 1E-3 

5.81 kW (己000 kcal/h) 


RC-5 11 E-3 


都巿ガス用 

5,81 kW {5000kcai/h) 

強化ガスホース 

— - 

• - -• .... . . 

---i(R3/8 りじ接掃用） 

RC-51 1E-3A 

日. 81l<W(5000kcal/h) 


RC- 己1 1E-3B 

5.81 kW (5000kcal/h) 


RC- 巳 1 1E3A 

已 .81 kW (己000 kcal/h) 


RC-51 化-3己 

己-日 lkW(50 日 Okcal/h) 

か□径迅速継手巧 

RC-51 1E-2 

5.60kW(0.40kg/h) 

強化ガスホース 
(ガスコード） 


仕 

様 

暖房の目やすは温暖地を薑華にしでおります。 

品 

名 

RC-SllE 


燃焼ち式 

• •. - 命. 

ブンゼン燃焼式 

種 類 

給排気方式 

開放式 


放熱方式 

強制対流式 

点义 

ち式 

連続放電点火方式 ~ 

暖房の目やず 

一般木造 

... •- —— . -- . . . . .... _ 

1已畳まで 

鉄游および断熱木造 

-— ******* ■ - - - - - - -命-— . _ . 

2日畳まで 

がお寸法 ( mm ) - 

高さ440 X 幅已〇 Ox 輿行180 (脚自区220) 

質 量(本な） 

— . _ 

10.0 kg 

1 

電 源 

ACIOOVs 己 0/60 HZ 

輩気関係 

ミ肖 易巧 力 (50/6 日 Hz ) 

34/35 W (通電時約 3/3 W ) 


單源 コー ド 長を 

2 m 

巧全 

装置 

す売を燃巧防止装置(熱空巧式）.立消え安圣装置-.逆火ち全装置 
乾倒時 ガス 遊断装匿•過熟防止装 B (湿度ヒューズ、ヴ スタ—） 
過驾流防止装屋（亀流ヒューズ）.停里時をを装屋 


付属 品 取扱説明書（保記蕾巧) 
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おまの巧び 

RC -511 E -1• 2 • 3 • 3 A • 3 B 
RC -511 E ( G ) 

リン f イガスファンヒーター巧班含 

この製品は厳密なる品質管理および検まを経でお届けしたものでず。 

本書は、お客様の正常な使用げ態においで方一巧障した場合に、本書記載の容で巧料修理を 
行ラことをお約束するちのです。 

し保 i 正巧間は、お買い上げの曰から1年間とし、お器^体を巧をとします。 

ミ賊鱗ザききした I さち、 本ちをご提示の上、お頁い上げの販壳風こ修理をご依巧くださし、。 

?. ご fo 居の場合は、事刖にお貢い上げの販売店じご相談くだない。 

3 . ミ唐爸ミで交保哗ミじ記入しであるお頁し、上げの販売店に修理がご依頭できない場さじは、另リホの「連絡 

,磬。；55重处严ちのリンナィすな•ち店.営業所.出張所じご巧該くだごし、。 

4 . 巧巧 5 ¢まは再発ィ了いたしませんので大切に保菅してください。 

日.な訝じついての規定は下記をご g くださし、。 


無料修理規定 


1. 耳 S 扱説巧重、本巧お巧ラベルなどの注意害になった正窜 
な使巧がおでが障した揚音には、-お質い上げの販売店ま 
たはもよりの巧巧窓□が巧巧修理いたします。 

2. 保な朋間巧に巧障しで巧巧慢理を夏ける場含は、お買い 
上げの販売店にごの巧の上、化張巧巧に携しで本書をご 
提示してください，なお.涛島および雖島に華する還隔 
i 田への出張核巧を巧った場合には.ホおに要する実賈巧 
巧し受けます。 

3. 保紐期間のでち巧の場合には有おお理になります。 

(イ } 座用上の誤0および不当な核種やが造によるな;帽お 

(□) お買い上げをの巧巧場所の移お、港下などによる巧 
障および損傷。 

( A ) 义ぶ、水害、地震、落霊、その邮巧天お化を，公害 
や異萬電狂による故障および* こみ \ 

(二)一般家庭な巧（例えば、 ■•こ バ 用の^ \ 間语巧、車両 
船舶への搭載）にがてと fT た場含のおよび損傷.. 

お買 l ^ l 上ば曰およびが5^ 

I お買い上げ曰 


(ホ)本書の提ホびない場台。 

(へ)本重にお買い上げを月日、版売店名の記入のない場 
合あるいはす巧び書さ曾そられた場含。 

(卜)指定?"^の燃料，巧巧電源（電ほ）のを巧による巧障 
およ U 損傷。 

(チ)ご拉居などによる熱量変をにがなラ改造.謂整の場さ。 

4. 本す. g 本国ののみ有巧です。 

' 11 さ\ Tranty is valid only in Japan . 

バ《 この保書は本書に明示した期間、条件のちとにおいで 
巧料修を-おが)まするをのです。なってこの保お書じよ 
っで.お客‘,，巧る律上の宿利を卸おするものではありま 
せん 。 mih 経適渚の侵理などについでご不明の場ち 
，は、 お貿い上 \ '巧あ売店、または別添の r 連結巧_!一覧 
\表をご賣の上、\スおくのリンナイまな-ま店. 営業所. 

‘ホ張巧にお巧い〇 ‘そください。 

詞聞間経遇をの V, 巧、巧修巧巧お部淀の保有期間に つ 
で i 羊しくは取の1が雪をご覧<ださい。 


販売店ち 

み- 

住 所 

\\ 

\\ 

電話番号~ 

\ 

\ 



お客巧へ 

この保訪まをおち取0じなるとさにお贸い上げ曰、披売店お、お扱者印が記乂してあることをぉ認しでください。 


お 

n 

化 

1 

ち 


即 



U ン f イ株式をな 

T に <1- ( W じ'ん1み;ん||川||<留化町2巧がり 
化1•化み052 ( 361 ) 8211 


本 な 005 ん 361 >8211 

巧 3$ 否 !: よお巧 031347 い 9047 
巧巧まち《 03<34 フいが目 1 
巧制 I[ 交庙 0045 (320)3051 
史開まま巧 0043 (273) 3360 
巧モま店か :}4 日； 773 )2355 
jt 巧ま支店 f»02 曰（巨 5 己 ）3220 
巧化支な 0022(238)8315 


f 454*0802 を S 泻巧中り! E お町2«26ち 
1140-0002 巧巧が奋川运巧な… 1 T 目6巧 G ち 
卜 140-0002 巧巧巧馬川区おな川1 T 白目否目巧 
巧2 1-0856 «巧巧巧奈川 S ミツ巧との4巧 I 日ち 
7262*0033 干*巧な育川区》巧本な S 下目27 -5 
テ362.00フ3巧玉袋上ち巧ぷ閣 y 1了目21ち也 i 10吗 
f 321.0153ぞ巧宮巿化若む巧 2- 1 -3 
干9曰4 0002仙台巧ち W 区面が巧 I T 目5-己 


化巧さ巧行 Cn 1 (281)2506 
が ; M る巧行 025(247》6610 
中邮ミ ?± 行 052 (363)6001 
お ! 西ミれ 006 (6532) 3001 
中四面まな》 062077 )5131 
巧化支店 00 目 7 (02 1)8055 
れ州まな行 092 {2811 3234 


ぞ 060.0031<1« 巧中巧医化一を巧 2T 呂 
T 950-0864 巧お巧巧巧 2 T 白 I -74 
テ 454 の 802 ち苗色巧巧 W 径备ほか 2#26 ち 
巧 50-00 14 大巧巧迈区 :! 地ミ I3T 目 10«21 ち 
f733-0833 ぶ « 祝臣 6 エたンブー 37' 目 4«21 ち 
宁 760~0066 巧化而 S 巧の 2T 目】 1 巧 6 ち 
子 8 】 2。029 a 巧巿巧を居古門口巧 2 至 3 号 


AG- 己1 1-80x04 (00) 
□10518 


1111111111111111111 

108821 

































